Kazimierz 


hr. Osiecimski-Lzapski 


przeżywszy lat 75, po długich a ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 29 września 1942 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w czwartek dnia 1 października b. r. 
o godzinie 11 przed południem w kaplicy na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do 
grobowca rodzinnego, o czym zawiadamiają w głębokim smutku pogrążeni: 


żona, syn, córka, wnuk i rodzina. 
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